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PART III 


Stores Purchase 


Soil Survey and Soil Conservation Department 


TENDER NOTICE 


No. HAL (1)223/ 2012 . 

30th October 2012 . 
Sealed tenders are invited from authorized firms/direct 
company /branch for the supply and installation of 
following lab equipments to the Office of the Senior 
Chemist, Hi- Tech Soil Analytical Laboratory, Ammus 
Complex , Kalpetta , Wayanad . 


Intending tenderers may on application to the Senior 
Chemist, Hi- Tech Soil Analytical Laboratory , Ammus 
Complex , Kalpetta ,Wayanad , obtain the requisite tender 
forms on which tenders should be submitted . The tender 
forms will be supplied from the office of the Senior 
Chemist, Hi- Tech Soil Analytical Laboratory , Ammus 
Complex , Kalpetta , Wayanad on office hours by cash 
remittance of 1,500 + VAT 12 .5 % which is the price fixed 
for the form which is not refundable under any 


The tenders should be superscribed as “ Tender for 
the supply of Mobile Lab equipments ” addressed to the 
Senior Chemist, Hi- Tech Soil Analytical Laboratory, 
Ammus Complex , Kalpetta ,Wayanad , so as to reach the 
undersigned at 5 p .m . on 30 - 11 -2012 . Late tenders will not 
be accepted . The tenders will be opened at the Office of 
the Senior Chemist, Hi- Tech Soil Analytical Laboratory, 
Ammus Complex , Kalpetta ,Wayanad at 3p.m . on 1 - 12- 2012 
in the presence of such tenderers or their authorized 
representatives who may be present at the time. 


be 


circumstances . The duplicate tender forms will be 
issued @ : 800 + VAT 12 .5 % per copy. The tender 
forms are not transferable . The sale of tender forms will 
closed 

at 
5 p .m . on 28 - 11 -2012 . The rate quoted should remain firm 
up 3 - 3 - 2013 . The tender should be accompanied with 
Earnest Money Deposit of 2 .5 % of the total quoted value 
as Demand Draft payable at State Bank of Travancore , 
Kalpetta , Wayanad drawn in favour of Senior Chemist, 
Hi-tech Soil Anaylitical Lab , Wayanad . 

The price quoted should include all the expenses , 
towards delivery and installation of the machine . The 
Demand Draft commission charged by the Bank during 
the time of payment of money should be borne by the 
firm themselves. The tenderers are bound to observe all 
the rules and regulations stipulated in the Stores 
Purchase Manual, Kerala Financial Code and Treasury 
Code. The undersigned has the right to accept or reject 
any tender at any time without quoting any reasons in 
this regard . 

- സോയിൽ സർ ആന്റ് സോയിൽ കൺസർവേഷൻ 
വകു പ്പിന് കീഴിൽ കൽപ്പറ്റയിലെ സീനി യർ കെമിസ്റ്റ് 
ഓഫീസിലേക്ക് മൊബൈൽ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബിന്റെ 
ആവശ്യത്തിലേക്കായി താഴെപ്പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി അംഗീകൃത കമ്പനികളിൽ നിന്നോ 
ഏജൻസികളിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് ഈ ലാബിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് 
മതിയായ പരിശീലനം നൽകേണ്ടതാണ്. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന 
ഉപകരണമാണെങ്കിൽ കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ് ചാർജ് ഉൾപ്പെടെ 
യുള്ള വില രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 

നിലവിലുള്ള നിയമമനുസരിച്ച് ടാക്സ് ഡ്യൂട്ടിഎന്നിവ 
ഉൾപ്പെടു ത്തി യിട്ടുള്ള വില യാ യി രിക്കണം ദർ ഘാ സിൽ 
കാണിക്കേണ്ടത്. 

-- കേരള സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ പർച്ചേയ്സ് നിയമങ്ങളും 
ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡിലെ നിയമങ്ങളും ട്രഷറി കോഡിലെ 
നിയമങ്ങളും പാലിക്കാൻ കരാറുകാരൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. ഒരു 
കാരണവും കൂടാതെ കരാറുകൾ നിരസിക്കാൻ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരി 
ക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

LIST OF EQUIPMENTS 


Sl. No. 


Name of Equipment 


Quantity 


No. 


| 1 
- 2 

3 
4 
5 
6 


Potasium Analyzer 
PCS Tester 35 
Potasium Iron Selective Electrode 
Electronic balance 
Electronic micropipette Variable Volume.5 -5ml 1 
Centrifuge 


SPECIFICATIONS OF LAB EQUIPMENTS 


നിബന്ധനകൾ 


1 . Pottasium Analyser 


Hand held meter Pottasium with all accessories , 6 point 
Calibration Auto off, PC Interface through wire less 
transfer water proof and shock proof, Automatic temperature 
Compensation (0 - 100 degree ), 500 Data set Memory . 


2 . Pottasium Electrode 


Name of Type Concen - Tempe - Interference 
Electrode 

tration rature 

Range Range 
Pottasium Plastic 1.0 to 10 -6M 0 -400 °C Cs4 +, NH4 + 
Electrode Memberance 39000 to0 .04 

Combination ppm 


- 3 . 


- സീനിയർ കെമിസ്റ്റ്, ഹൈടെക് സോയിൽ അനലറ്റിക്കൽ 
ലാബ്, അ മ്മൂസ് കോംപ്ലക് സ് മൂന്നാം നില , കൽപ്പറ്റ, 
വയനാട്- 673 121 എന്ന വിലാസമെഴുതിയ ദർഘാസുകൾക്ക് 
പുറത്ത് മൊബൈൽ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബുകളിലേക്കുള്ള 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കണം. 
ടി ദർഘാസുകൾ 30 - 11 - 2012 വൈകുന്നേരം 5 മണിക്കോ 
അതിനുമുമ്പോ കിട്ടിയിരിക്കണം. ടി ദർഘാസുകൾ 1- 12 - 2012 
വൈകു ന്നേരം 3 മണിക്ക് കരാ റു കാരോ അവരുടെ 
പ്രതിനിധിയോ ഹാജരായിരുന്നാൽ അവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ സീനിയർ കെമിസ്റ്റ്, ഹൈ - ടെക് 
സോയിൽ അനലറ്റിക്കൽ ലാബിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും വാങ്ങാ 
വുന്നതാണ്. ടി ഫോറങ്ങളിൽ മാത്രമേ ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കു 
വാൻ പാടുള്ളു. ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിന് ഫോറം 
ഒന്നിന് 1, 500 + 12 . 5 % വാറ്റും ചേർന്നുള്ള തുക ( മടക്കി 
കൊടുക്കുന്നതല്ല ) ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന 28 - 11- 2012 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3 മണിക്ക് 
അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ പകർപ്പിന് 
കോപ്പി ഒന്നിന് " 800 + 12.5 % വാറ്റും അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. കരാർ 
പ്രകാരമുള്ള തുകകൾ 3-3- 2013 വരെ സ്ഥിരമായിരിക്കണം. 

മൊത്ത കരാർ തുകയുടെ 2. 5 % തുല്യമായ തുക 
നിരതദ്രവ്യമായി ( ഇ . എം . ഡി.) സീനിയർ കെമിസ്റ്റ്, ഹൈ - ടെക് 
സോയിൽ അനലറ്റിക്കൽ ലാബ്, കൽപ്പറ്റ എന്ന പേരിലെടുത്ത 
ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റായി കൽപ്പറ്റ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് 
ട്രാവൻകൂറിൽ നിന്നും മാറാവുന്ന വിധത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ടി ഉപകരണം ഈ ഓഫീസിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യേ 
ണ്ടതും സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുമാണ്. വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഉപകരണ 
ത്തിന്റെ തുക കൈപ്പറ്റുന്ന സമയത്ത് ബാങ്കിന്റെ ഡി . ഡി . 
കമ്മീഷൻ കരാറുകാരൻ വഹിക്കേണ്ടതാണ്. 


MultiparaPH/ Coductivity 
Ph Range 0 .00 to 14 .00 PH 
Conductivity 0 .1999US/ cm /2 .00 to 20 .00ms/cm 
Calibration Point up to 5 (auto ) 
Auto buffer recognition 
Auto ranging 
LCD Display 


4 . Electronic Balance 


Two way power supply (AC or battery operation ) easy 
battery replacement 

Longbattery life auto power off, cap 300 gram ,minimum 
display 0.01 gm , pan size 110 mm dia shimadzu . 


5 . Centrifuge 

Remi Brand , revolutionary general purpose lab centri 
fuge with speed regulator, safety lid digital speed meter and 
timer, with 16x15mlhead graduated tubes . 


6 . Electronic Micropippetvariable volume 0 .5 -5ml. 


Office of the Senior Chemist , 
Hi- Tech Soil Analytical Laboratory , 
Kalpetta , Waynad . 


( Sd .) 
Senior Chemist. 


